CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





2º FASE - 18º RODADA 


(7 


Sarmiento 


25/10/2021 às 1430 
A Néstor Fabián Pitona 
O estádio Evo Perón de Junin Cuniny 


Jonathan Torres (3) 


L.Gondou Zanelli 3 
Manuel García & 


Jonathan Torres 


Sarmiento 
“6 


380 


Sarmiento 


1. Manuel Vicentini (O) 
2. Federico Mancinelli 
15. Martín Garcia 
4 17, Gabriel Alanis 
18. Braian Salvareschi 
23, Nicolás Bazzana 
Vo. Sergio Quiroga Gabutti 
4 22, Federico Bravo 
4 39, Federico Paradela 
9. Jonathan Torres  & 


419,L Gondou Zanelli é 


12, Facundo Ferrero 
124. Lautaro Montoya 
25. Pablo Molina 
35. Federico Rasmussen 
ts. Julián Chicco 
17. Gabriel Graciani 
8. Claudio Pombo 
11. Gervasio Núfiez 
1 26. Yair Arismendi 
1/29. Manuel Garcia & 
32. Guido Mainero 
30, Patricio Cucchi 


Newell's Old Boys 


Maximiliano Comba 


bz Mansilla 


Ls Estatísticas 


Newell's Old Boys 


Posse de bola (%) 54 


Total de passes aa 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 


Newell's Old Boys 


12. Ramiro Macagno 
b6Jo 
15. D. Calcaterra 
22. Manuel Capasso 
27. Gabriel Compagnuca 
31, Jerónimo Cacciabue 
4 36. Nicolás Castro 
38. Franco Negri 
aldo 
(o 


ph Canale 


Jonathan Cri 
lgnac 
Maximiliano Comba 


Banco de Reservas 


1. Alan Aguerre 
55. Tomás Jacob 
5. Fernando Belluschi 
fa Pablo Pérez 
t1s.Z Mansilla 
20. Julián Fernández 
t26.R Sordo 
52. M Campagnaro 
T17.Justo Giani 
18. Pablo Sabbag 
144. Francisco González 





